LEON BAYER 


b. dyrektor fabryki w Slawucie, następnie naczelnik filii banku 
wiościańskiego w Krakowie, 


przeżywszy lat 54, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św, Sakramentami, zakończył życie dnia 4 
października 1866 roku. 


W ciężkim żalu pozostała żona wraz z synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego na wyprowadzenie 
zwłok we środę dnia 6 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu pod Nr. 1 przy ulicy Wielopole wprost na cmentarz. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawi sie we czwartek dnia 7 b.m.o godzinie 10 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego rakowie 


